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Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample #’s| 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample #’s| 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Chemist II 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 
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I LEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


Amherst Drug Laboratory 
Tei (413)545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 


Amherst Hours 



To be completed by Submit ter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 
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City: Barnstable Police Dept, 
Officer: Sergeant ARTHUR CAIADO 


Def: 



Amount; 9.0 
No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 02/19/2010 
Gross WL 4.11 


Date Analyzed:-, /"D/ ! f 


Subst: TAB 

No, Analyzed; 

Net Weight: 


Prelim: C Ye/\s, 




Findings: 


# Tests: 



City: Barnstable Police Dept. 


Officer: Sergeant ARTHUR CAIADO 



Amount: 22.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec’d: 02/19/2010 
Gross Wt.: 6.28 


Date Analyzed: 



(6 


Subst: TAB 

No. Analyzed: 

Net Weight: 



Prelim: 


C^O'"VC-, i_£j. 


C- 


Findings: 



No, 

City: Barnstable Police Dept. 
Officer: Sergeant ARTHUR CAIADO 
Def: 


Amount: 3.5 

No, Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec’d: 02/19/2010 
Gross Wt.: 3.33 


Date Analyzed^ i 

^ T t0 


Subst: TAB 

No, Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests: \Gv<r^ 


* n t 


Prelim:’ ?i ^ 9 ,^_^ f xvv^ Findings;/^, (i. 


. , A /' 

J7t( 

^ v. 


vi ft A i 'i : L 1 j !,] A I (/ 
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Pharmaceutical Analysis Slice: 


Sample ft 


Count l _Dcscr 

CYt iO 

Ballistic ID. C 5 ^ SL\5^,_ 


City E.O. wei.ithc ^2,0-~1 


Vv0.xvj..r jt \ % - "5> i ''A 3> 


I'tpnon: 




s -*'\ v (jbi 


I.D Source 


C> X^ccJ cLovo2. 


Q±^ Cj 


m 


I'inal t.O. 


MS chemist 


compieted_ 


Sample tt_ 


Vx-VcXs it? , E.O. weight \ ] ■ ■ > 


(03 


Ballistic I.D 0"\ 


\ 2. • S '- iO O 


Description: 


'' r \ <• C>\b, 


,D, Source OCN Wei-O-i ni 
O oe3tA^_ 



l-’inul I.D. C 


:VtS chemist 


completed 


Sample ill 


. City \o E.O. weight ? • '-A 


Count 


Description: 


o. 


i^Ov V -4Aa 


e-CL VcA— ^ 0 <* G ~0 




Ballistic I.D, 'fvV % 2_ 


D- Source 


1.0 r X- MS chemist _completed 0 U 0 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE H 



AGENCY 'vLc-',. Vvc 


ANALYST 


No. of samples tested: 


Evidence Wt 



PHYSICAL DESCRIPTION: 

-—y 

\\& %. , \ <‘>'0 


Gross Wt { ): 

Gross Wt ( ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (-y) 
Marquis —■- 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrystalllne Tests 
Gold 

Chloride -y_ 

TLTApr]_ 

OTHER TESTS 

(L-c_-v 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS G-XTc <lx,xjCj 
DATE >Zl-iO 


GO/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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Pharmaceutical Analysis Slicel 



Sample -i 


City 


E.O. weiuhi (3 . X. 


Count 


Description: v 




Ballistic I. 


C'-Qrxck V^vjlv- 
'- 'X - •rs'so 


^ - 1 M0 a \ 


I D. Source_ 
C C'csp^ 


CQ-^c-’YV^ 


c '\ '\ 

v>VlJ 


e 


Final LD. 


MS chemist 


completed 
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Pharmaceutical Analysis Sheet 


Sample 

Count_ ^3 • "Ss Description: 

Ballistic I D. ryya, 2 O 

I D. Source ; 

£\;s\qul yoxY'jve. 


^' ( -V—S O?t:sr>S>-ve^.V ^43 E.O. weight 3 - 3s. 


O^-e-vx^ -OOCK.V \Cv^.-+ pysx-wt-ar 0 .-16 
v'A 



■ inu! l.D. 


MS chemist 


completed_ 



Sample tf 


City 


E.O. weight 


Count 


Description: 


Ballistic l.D. 


I.D Source 


Pinal l.D. 


MS chemist 


completed 



Sample •>' 


City 


E.O. weight 


Count 


Description: 


Ballistic l.D. 


f-D Source 


Pinal l.D 


MS chemist 


completed 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-201G\System7\08 02 10\734704.D 
ASD 

2 Aug 2010 13:32 

BLANK 


1 


DRUGS,M 
RTE 



Abundance TIC: 734704,DWata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


734704,D 


Fri Mar 09 13:50:31 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734705.D 

Operator : ASD 


Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 

2 Aug 2010 
COCAINE STD 

5 

DRUGS.M 

RTE 

13 : 44 

Abundance 

1500000 


4.1 

TIC: 734705.D\data!ms 
'33 

1000000 




500000 



i 

O 

A 

<b. 



1 

2,00 2,50 3.00 

, , , t - rrrrrT - r 1 - r -|r T -J 

3.50 4.00 4.50 

5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % Ratio % 

4.733 


1654858 100.00 100.00 


734705.D 


Fri Mar 09 13:50:39 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734705.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2010 13:44 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 5 

AcquisitionMe t h: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.73 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4.702 to 4,903 min.: 734705.D\data.ms (-) 



734705.D Fri Mar 09 13:50:40 2012 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SyStem7\08_02_10\734707.D 

ASD 

2 Aug 2010 14:10 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 734707.D\daia.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734707,D 


Fri Mar 09 13:50:52 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734708.D 

ASD 

2 Aug 2010 14:22 

OXYCODONE STD 


8 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance 
400000 

300000 

200000I 

100000I 

0 ■ 1 i r ’■ i ! i i r i i i i i i i i i i r T"r'T"!"i rr ri i y i i \ i I hi t i j i i i i j j i i 

Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.031 

680136 

100.00 

100.00 


TIC: 734708,D\dala.ms 
6.031 


734708.D 


Fri Mar 09 13:50:56 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\G3-2010\System7\08 02 10\734708.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 14:22 

Sample Name 

OXYCODONE STD 

Submitted by 
Vial Number 

8 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 85 
: 85 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


80 


60] 

40 

20 

0 


Average of 5.988 to 6.179 min.: 734708.D\data.ms (-> 


44 70 


230 


57 


115 


84 98 


140 


201 


187 


p <-,v | , i 


159173 k , 


215 


258 


244 


I 1 ' i : ‘ i ' S r I - - i - r - f " ^ - • f 1 rT-r i | J T - r-T J f 


272 286 


300 


rrlrrrm+m 


% 341 355 

1 I . .. | 


m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance #134017: Morptiinan- 6 -one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyK (5.alpha.)- 

3l5 


80 


60 


40 


20 


230 


42 


70 

55 I 84 98 


115 


140 


201 


I ' 187 ! pic | *■«'*' 

‘. ii. klrM! i Jl .1, 2 7 !: 

- rrr r -TTrrT T j'TT-ri i i i j i i r t \ i i i i | m i - pn-r T yTt J i-T|-T 


258 


m/z-> 


15 28 

rt | 1 4—: 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


, „„„ 300 
■ 286 | 


734708 ,D 


Fri Mar 09 13:50:56 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734719.D 

ASD 

2 Aug 2010 16:41 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 734719.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


** *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734719.D Fri Mar 09 13:51:13 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734720.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


2 Aug 2010 16:53 



Abundance 

2500000 

2000000; 

1500000! 


TfC: 734720.DWata.ms 

4.|39 


1000000 

500000 


0 { j rr y rpr 

Time~> 2,00 2.50 

^■^1 . 

3.00 3.50 4,00 4.50 5.00 

1 * 1 !■ 1 1 1 1 1 ' ' 

5.50 6.00 

> v \ 1 ri-r|--T-T--|-T"[ T-TT-T-p-T-r-r-p rr-r-j~-i--r-TT~ 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.913 

622585 

16.07 

19.15 

4.739 

3250559 

83.93 

100 . 00 


734720.D 


Fri Mar 09 13:51:16 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08 

ASD 

2 Aug 2010 16:53 


ASD 

20 

DRUGS,M 
RTE 


02 10\734720.D 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 85 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 85 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CASH 

Qual 


1 3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo [ 2 , 1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance 

80 

| 

601 
40 

20 


Average of 3.876 to 4.082 min.: 734720,D\cfata.ms (-) 

1 48 


73 


51 


42 


63 


101 


89 


I r l'l i f y i 1 1 


121 


,111 


! I 130 


204 


176 

157 I 189 

m i ) i M i ] * I»‘k 11 rrrp-rrrp 


245 

p-rrrp-nTI 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150.160 170 180 190 200 210 220 230 240 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#59447: lmidazoI2,1-b]thiazoie, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, (S)- 


148 


204 


73 


51 


28 39 


ml ' } 11 if I f I'U 


63 


101 


89 


121 




rl3i 


II 167 


176 


189 


rrrrrrm-j 


m/z- 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 


734720.D Fri Mar 09 13:51:17 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08__02__10\734720.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2010 16:53 

Sample Name : EMHESBI 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.74 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4.696 to 4.935 min.: 734720.D\data.ms (-) 



Abundance 


#29: COCAINE 





734720.D Fri Mar 09 13:51:18 2012 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734722,D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 17:19 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 734722.DWata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734722.D 


Fri Mar 09 13:51:30 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08__02_10\734723 .D 
ASD 

2 Aug 2010 17:31 


ASD 
23 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


1500000 


1000000 


500000: 


TIC: 734723.D\data.ms 
6.<t)41 






" i" t"f 7 " | " i " T~T "i | i rn f iT ‘i rj i i > < i i rrT'|"r'T'TT~|~~T~T~T~i | i i i r~y i i ‘ t | > ■ 

Time-> 2.00 2.50 3 00 3.60 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50.8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,041 

2896227 

100.00 

100.00 


734723 , D 


Fri Mar 09 13:51:35 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q3 
ASD 
2 Au< 


•2010\System7\08_02_10\734723.D 


2010 17:31 


ASD 

23 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 85 
: 85 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.04 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


Average of 5.983 io 6.274 min.: 734723.D\data.ms (-) 


315 


80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 20 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


44 


70 


230 


| 

v 

15 

ft 

84 98 


I 1 i. i 

!.l, LlJjl.nL 

U 

TTTTTTT 

) 60 

L t J ~f~rrrri-r y i i r 

80 100 

r T 1_ 

120 


140 


201 


187 


„ . , 15917,3 II: 

Hi i ,Uj ,M|i .a, 


214 

UU 


258 

244 i 272 287®®® 


, 329 . 355 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


#134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (5.alpha.)' 

315 


230 


42 


15 28 


55 


™ " 5 -« 


84 98 

LitUi 


215 


258 


-p 


H -1 


244 

... .1 


1 | 272 286 


300 


m/z~> 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734723 .D 


Fri Mar 09 13:51:36 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

F:\Q3~2010\System7\08 02 10\734725.D 

Operator : 

ASD 

Date Acquired : 

2 Aug 2010 17:56 

Sample Name : 

BLANK 

Submitted by : 

ASD 

Vial Number : 

1 

AcquisitionMeth: 

DRUGS.M 

Integrator : 

RTE 


Abundance TIC: 734725.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734725.D Fri Mar 09 13:51:43 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-201G\System7\08_02_10\734726.D 

ASD 

2 Aug 2010 18 : 09 


ASD 
26 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

2000000 ; 

j 

1500000’ 

1000000 ; 


TIC: 734726.D\data.ms 
6.647 


500000; 

3.764 4.463 

0 i ■ ; ( : i ■■ i ( rVr i—i“T“r'Fj—n—n—pn—n—pn—n - tr 1 1 | . 1 i 1 | 1 i 1 t | ' t i t p i > i y > i i i f | ."i v i | r i r~r 

Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3 . 7 64 
4,463 
6 . 047 


119304 2.65 2.78 

102117 2.26 2.38 

4288563 95.09 100.00 


734726.D 


Fri Mar 09 13:51:48 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 
File Name : F:\Q3 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Au< 

Sample Name 
Submitted by : ASD 

Vial Number : 26 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


■ 2 010\System7\08_02_10\734726.D 


2010 18 ; 09 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 85 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 85 


C:\Database\PMWTOX2.L 



PKff 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 

3.76 

C:\Database\NIST05a.L 





n-Hexadecanoic acid 

000057-10-3 

94 



n-Hexadecanoic acid 

000057-10-3 

93 



Tetradecanoic acid 

000544-63-8 

80 


Abundance 

I 

80; 

60; 

40; 

i 

20 ! 

j 

] 

o‘ : ■ 

m/z-> 

Abundance 

80 i 

60; 

I 

40; 

I 

20 

0 L i 


43 


29 


Average of 3.727 to 3.891 min.: 734726.D\data.ms (-) 



#96235: n-Hexadecanoic acid 


60 


73 


256 


129 


83 


97 


115 


40 


60 


80 




213 


157 171 185 
143 j | | 199 

n4o¥rr 


T J r|1—r L -T-fj- 


227 


239 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


734726.D 


Fri Mar 09 13:51:49 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3~2010\System7\08_02_10\734726.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2Aug2010 18:09 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 26 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 85 



C:\Database\NISTQ5a,L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 

; 85 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

4.46 

C:\Database\NIST05a.L 





Octadecanoic acid 

000057-11-4 

99 



Octadecanoic acid 

000057-11-4 

98 



Octadecanoic acid 

000057-11-4 

94 

Abundance 


Average of 4.437 to 4.601 min.. 734726. D\data. ms (-} 




734726.D Fri Mar 09 13:51:50 2012 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734726.D 

ASD 

2 Aug 2010 18:09 


ASD 

26 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

G:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 6.05 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z-> 


44 


70 


57 

ill. 


Average of 5.983 to 6.258 min.: 734726,D\data.ms (-} 


115 


84 98 


140 


il,, 


230 


201 


187 


20 40 


60 


80 




100 120 140 


161174 

lit! . .iail 


215 


258 


1 


r-r-p“rrT T T"rT I ; I I 
160 180 200 


244 


300 


i| 272 287^jy. ^ 329 ^ 355 
220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 


80 


60 


40 


20 \ 


it 134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyh (S.alplia.)- 

3^5 


42 


|15 28 
nVz-> 20 40 


70 


55 


m—r 
60 


115 


84 98 


230 


140 


201 


187 


159 173 


215 


”P 




T 


258 


244 


rTYT'l'T'T'Tl 


rrrrrrrri 


272 

i-H-r 


286 


300 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734726 ,D 


Fri Mar 09 13:51:50 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 020471 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734728.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 18:34 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 734728,D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734728.D Fri Mar 09 13:52:04 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020472 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\08__02_10\734729 .D 
ASD 

2 Auq 2010 18:47 


ASD 
29 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1000000 ; 

I 

500000| 


0 V-prr 

Time--> 2,00 

T'T' n 1 | 1 7 rTjrrVryn-rryrM 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.60 

, rp-rnTH' 

5.00 5.50 

1 1 | IT l 1 | j 1 1 l I I 1 1 r-p-TT-T-j' -v-T 1 1 | n 1 1 | 1 M 1 | rcr-T- 

6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area 

% Ratio % 

6.036 

1910693 

100 . 

00 100.00 


TIC: 734729.DWata.ms 
6.036 


734729.D 


Fri Mar 09 13:52:07 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020473 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P: \Q3 - 2010\System7\08__02_10\734729 . D 
ASD 

2 Aug 2010 18:47 


ASD 

29 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMWTOX2.L 


PKtt RT Library/ID 


CAS jf Qual 


1 6.04 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 20 

Abundance 

80! 

60 

40 

20 

0 


Average of 5.983 io 6.274 min.: 734729.D\cfata.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


57 


115 140 


40 


—TTTT 
60 


84 98 

iL 4 litil'lli i 

T-T- T - T - T - t - V - T - V" 



187 

lL 

, 161174 |lj 


201 


iT i -r -i -H Yi 


215 

jl 


258 


244 


272 286 


300 


-p 


341 355 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


#134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydfoxy-3-melhoxy-17-methy!-, (S.alpha.)- 


230 


IB 28 


42 

If 55 


70 


115 


140 


201 


84 9 , 8 

1 ' 


187 


215 


.300 


M ,1 i 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


258 

2 f If 272 286' i , 

v , , , H-t i 


734729.D 


Fri Mar 09 13:52:08 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 020474 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02_10\734731.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 19:12 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 734731.D\data.ms 



OVp-TTTl'TT'l -| p r T ~ , — 1 — p r -H- l- p I t 1 1 1 T 1TT JT1 I I j I I I I I I 1 ITf TTTT | I I I ! , ; I I I | '"1" ' ' ’ 1 ' 1 ' I ' ' P" 1 

Time ~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


734731.D Fri Mar 09 13:52:14 2012 Page 1 


Corbett email PRR 020475 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734732,D 

ASD 

2 Aug 2010 19:25 


ASD 

32 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

15000001 


TIC: 734732.0\data.ms 
6.636 


1000000 


500000 


0 


T 


irT" 


Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 


l i ' 1 

5.50 6.00 6.50 7.00 


rryr i "r r ]- t t r i [ \ r r r ; i i i ! | m 

7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret:. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.0 3 6 

2467386 

100.00 

100.00 


7 3 4 7 3 2 . D 


Fri Mar 09 13:52:20 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020476 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


F:\Q3-2010\System7\08_02_i0\734732.D 

ASD 


2010 


ASD 
32 

DRUGS.M 
RTE 


19 : 25 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6 . 04 


C:\Database\NIST05a.L 


Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

■Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

i 

0 : 

m/?.--> 
Abundance 

80 j 

| 

601 
40 


Average of 5.988 to 6.232 min.: 734732.D\data.ms {-} 


70 


230 



V 

5 140 201 

\ ij 

84 98 j 

128 

187 

, 161 175 || , 
l' ill It! 1 1 TTT 

214 

1 Id I 

J. iJI li 

UiiLkJ, 


l ...II J 

ttttVtt 


258 


244 

. ,i 


272 


287 


300 


341 

. . ... " r "' -r T r 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-metbyl-, {5.alpba.)- 


230 


20 4 
| l5 28 

2 7 

| 55 

1 

1 

0 

84 98 

5 201 

187 | 

1 ? 8 159 175 jij , V 

, j'l.. J Ji .'1 j 

5 

1 ,. 

258 

j 244 || 272 286 380 


UTT] r-T-T qr' T 1 1 Cl I-I k | 1 > IT j i it i j ’ • ’ ||| T | 1 ' ' M ' f ' 1 ’ 1 ! 1 I i I 

m/z-> 20 40 60 60 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


7 3 4 7 3 2 . D 


Fri Mar 09 13:52:20 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 020477 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734734.D 

ASD 

2 Aug 2010 19:50 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 734734.D'.data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734734,D Fri Mar 09 13:52:33 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020478 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734735 ,D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 20:03 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

5 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

2000000 ] 

1500000> 

1000000 

500000 


TIC: 734735.D\data.ms 

4.t33 


Oh 1 r.-rT- n -r^-rTMH-- n -T-M^ r T-T^-r T ^iV-r T -T-T-- r - r - r -T-T- [ -7 T l 1 1 1 } . m-pnTiTrr ri ' " ‘ I mT-pTn-p- 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00.4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00. 7 - 50 8 ,°° 8 - 50 900 9 - 50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.733 

2156438 

100.00 

100.00 


734735.D 


Fri Mar 09 13:52;37 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020479 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\Q8_02JL0\734735.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2010 20:03 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 5 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMWjrOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.73 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4.696 to 4.887 min.: 734735 DWata.ms (-) 

8j2 



734735.D Fri Mar 09 13:52:37 2012 Page 2 


Corbett email PRR 020480 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734737.D 

ASD 

2 Aug 2010 20:28 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 734737.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


734737.D Fri Mar 09 13:52:44 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020481 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2010\Sy 

stem7\08_ 

_02_10\734738.D 

Operator 

ASD 



Date Acquired 

2 Aug 2010 

20:40 


Sample Name 

OXYCODONE STD 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

8 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Abundance 


TIC: 734738.D\data.ms 



6.631 

600000; 




400000; 




200000 ; 




OVrn-n-TTn- 


t i i « i | i ■ i t 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.60 7.00 7.50 8.00 8.50 9,00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.031 

979181 

100.00 

100.00 


734738.D 


Fri Mar 09 13:52:47 2012 


Page l 


Corbett email PRR 020482 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data Pile: 

File Name : 

F:\Q3-2010\System7\08 02__10\734738 . D 

Operator ; 

ASD 

Date Acquired : 

2 Aug 2010 20:40 

Sample Name 

OXYCODONE STD 

Submitted by : 

ASD 

Vial Number : 

8 

AcguisitionMeth: 

DRUGS.M 

Integrator ; 

RTE 


Search Libraries: C:\Dafcabase\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C: \Database\PMW__T0X2, L 


PKtf 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

6.03 

C: \Database\NIST05a.L 





Morphinan- 6 -one, 

4,5-epoxy-14 -hydro 

000076-42-6 

99 



Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14 -hydro 

000076-42-6 

99 



Morphinan-6 -one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance 


80 


60 

40 

20 i 


m/z~> 


Abundance 


80 i 


60 


40 


20 : 


Average of 5.994 io 6.211 min.: 734738.D\dafa.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


115 


57 


84 9 , 8 


,l| 


140 


201 


ll.lltt.l-;*”:.. ' . il. i 


188 

161 175 || 


214 i 


258 




244 

.a. 


P 272 287 


300 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#134017: Morphinan 6 one, 4,5-epoxy-l4-hydroxy-3-melhoxy-17-methyh {5.alpha.)- 


230 


42 


15 28 


70 

55 | 34 98 


115 


Jr 




140 


201 


187 

159 173 ill 

..!'•! i,;Wii Jilt.. 


215 

El 




-- 


258 

244 II 27 2 286 


300 


-r 


nr 1 


m/z-> 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734738.D Fri Mar 09 13:52:48 2012 Page 2 


Corbett email PRR 020483 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\08_02_10\73474 0 .D 
ASD 

2 Aug 2010 21:06 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance TIC: 734740.D\data.ms 



Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.C0 7.50 8.00 8.50 9,00 9.50 10.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


734740.D 


Fri Mar 09 13:53:13 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020484 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734741.D 

Operator : 

ASD 

Date Acquired ; 

2 Aug 2010 21:19 

Sample Name : 

CLONAZEPAM STD 

Submitted by : 

ASD 

Vial Number : 

41 

AcquisitionMeth: 

CLONAZ.M 

Integrator : 

RTE 


Abundance 

600000! 

400000 

200000 


Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50^00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 s'oo 8.50 9.00 9.50 10.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6 . 454 

1505966 

100.00 

100.00 




734741.D Fri Mar 09 13:53:17 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020485 



Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734741.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 21:19 

Sample Name 

CLONAZEPAM STD 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

41 

AcquisitionMeth 

CLONAZ.M 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 85 

: 85 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.45 C:\Database\NIST05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 99 
2H-1,4 -Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 99 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 99 


Abundance 

80 

I 

60; 

40 

20 

0 


Average of 6.386 to 6.640 min.: 734741.D\dala.ms (-) 

280 


234 


51 7 . 5 

63 




89 102 


151 


177 


205 






125 


138 

164 

Li, 

i to 


192 

iJL tit i 

mH , 111.7 


222 


I . I -i 

I I I 


256 268 


Hi 


314 


-T- 


298 

.. 


341 355 


“’T 


m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 


#133796: 2H-1,4-Ben?odiazepin-2-one, 5-(2-chiorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro- 

280 314 


240 


38 

,L. 


51 


63 


76 89 102 


150 


177 


205 


125 


138 

. lil.J 


I, 162 .ill 190 I 221 il. 

Ii.j- 11iti I!la. ..■J'.a. .nil ...... 1 ii. 11 


268 


252 




297 


. r iwsv* 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


73 4 741 . D 


Fri Mar 09 13:53:17 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 020486 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
Ac qui s i t ionMe th : 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q3-2010\System7\08___02_10\734746 .D 
ASD 

2 Aug 2010 22:24 

BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance TIC: 734746,DWata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS** * 


734746,D Fri Mar 09 13:53:31 2012 Page 1 


Corbett email PRR 020487 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Fr\Q3-2010\System7\08_02_10\734747.D 
ASD 

2 Aug 2010 22:37 


ASD 

47 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 734747.DVdala.ms 
6.444 


300000 -! 


200000 

100000 


OufTfT 


-frrn 




I I I I I i I I I I I 


T 1 






j ■ i i ■ i ■ ■ i ■ | 

Time-> 2.00 2.S0 3.00 3.50 4,00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


6 . 444 


756484 100.00 100.00 


734747.D 


Fri Mar 09 13:53:36 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020488 



Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734747.D 

ASD 

2 Aug 201 0 22:37 

ASD 

47 

CLONAZ.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 


6.44 


C:\Database\NIST05a.L 
2H -1,4-Benzodiazepin-2-one, 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 


5-(2-ch 001622-61-3 
5-(2-ch 001622-61-3 
5-(2-ch 001622-61-3 


98 

98 

94 


Abundance 


Average of 6.391 to 6.597 min.: 734747.D\data.ms (-) 

2$0 



m/?.-> 40 60 80 100 120 140 ICO 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Abundance #133797: 2H-1, 4 - 8 enzodiazepirt- 2 -one, 5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro- 

2$0 

314 



"rf | ’ 1 ' 1 I 1 1 ‘ ‘ I ' ^ Tn | r~T"l 1 f 1 ' f 1 I 1 J 1 I ) TTTTyr r 1 ' I I 

mfz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 . 300 320 340 


734747.D 


Fri Mar 09 13:53:36 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 020489 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08___02_10\734749.D 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

2 Aug 2010 
BLANK 
ASD 
2 

CLONAZ.M 
RTE 


23 : 03 


Abundance TIC: 734749,D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


* **N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734749,D Fri Mar 09 13:53:50 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020490 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2 010\System7\0 8__02_10\73 4 750.D 


Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


ASD 

ASD 

50 

CLONAZ.M 
RTE 


23 :16 


Abundance 

200000 

150000 

100000 

50000 


0 


TIC: 734750.Dldata.ms 
6.438 


7 '■ ’ ’ rr T T ' 11 1 ■ 111 r J ’' 1 : 1 '' 1 ■ .. ' ' ' 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 


TTJTTT 

7.00 


7.50 8.0o' 8^0 9.00 9.50 10.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


6.438 

435006 

100.00 

100.00 



734750.D 


Fri Mar 09 13:53:54 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020491 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734750.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2 Aug 2010 23:16 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 50 

AcquisitionMeth: CLONAZ.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

PKft RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.44 C:\Database\NIST05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 98 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 98 
6-Iodo-2-methylquinazolin-4(3H)-one 090347-75-4 38 


Abundance Average of 6.386 to 6.571 min.: 734750.Dtdala.ms (-) 



Abundance #133797: 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one. 5-{2-ch!orophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro- 

! 280 



734750.D Fri Mar 09 13:53:55 2012 Page 2 


Corbett email PRR 020492 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734752.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 23:42 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

CLONAZ.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 734752.D\cfata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734752.D Fri Mar 09 13:54:06 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020493 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734753.D 

ASD 

2 Aug 2010 23:55 

CLONAZEPAM STD 
ASD 
41 

CLONAZ.M 
RTE 


Abundance 

600000 

400000 

200000 


TIC: 734753.D\data.ms 
6.454 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 


Ref. Time 


Area Area % Ratio % 


6.4 54 


1511268 100.00 100.00 


7 3 4 7 5 3 . D 


Fri Mar 09 13:54:09 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File-. 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734753.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

2 Aug 2010 23:55 

Sample Name 

CLONAZEPAM STD 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

41 

AcquisitionMeth 

CLONAZ.M 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMWTOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 85 
: 85 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.45 C:\Database\NIST05a.L 

2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 98 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 98 
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 5-(2-ch 001622-61-3 97 


Abundance 

80S 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.386 to 6.698 min.: 734753.DWata.ms (-) 

280 


75 


51 


63 


89 


151 


177 


m/z-> 

Abundance 

80 j 
60 

40 

20 

0 






102 








! 

125 





1 1 

!( 

, i| 


138 

i ! 

■ #1 j 

163 

Li 

l ': 1 . 

V j 

i i 

w, 1 ! 

ikiliiliu 

Ijjjjp, 


1 j 

-TT’V 

40 

TTJTTT 

60 

rf¥n 

80 

100 

120 

140 

! V‘i 1 f 

160 


205 


193 S ,222 


#133797: 2H-1,4-8enzodiazeptn-2-one, 5-{2-cbiorophenyl)-1,3-dihydr 

280 


75 89 


51 


63 


39 


102 


151 


177 


205 


125 

138 

d m i, i 


163 


190 


222 


-iil A J:k ..tfl k Lu I 



m/z- 


40 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


734753 . D 


Fri Mar 09 13:54:10 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3~2010\System7\08_02_10\734755.D 

ASD . 

3 Aug 2010 00:22 

BLANK 
ASD 
2 

GENSCN.M 

RTE 


Abundance TIC: 734755.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


734755.D 


Fri Mar 09 13:55:04 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020496 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3 “ 2 010\System7\08_02__10\73 4756 . D 
ASD 

3 Aug 2010 00:47 

LORAZEPAM STD 
ASD 
56 

GENSCN.M 

RTE 


Abundance 


1500000 

1000000 

500000 

g L r — r r rTT-i n r 

Time-> 2.00 4.00 6.00 


TIC: 734756.D\data.ms 
8.609 


i — | — r^T — i — i —(— ! — i — i — i — j —r . t .i.T“'f “n I T [ i i i i f i i i r 

8.00 10,00 _12.00 14.00 16.00 18.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.609 

2092568 

100.00 

100.00 


734756.D Fri Mar 09 13:55:08 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734756.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 3 Aug 2010 00:47 

Sample Name : LORAZEPAM STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 56 

AcquisitionMeth; GENSCN.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 8.61 C:\Database\SLI.L 

LORAZEPAM 000846-49-1 95 



Aoundance #37: LORAZEPAM 



734756.D Fri Mar 09 13:55:09 2012 Page 2 


Corbett email PRR 020498 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734758.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

3 Aug 2010 1:35 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

WGENSCN.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 734758.Dldaia.ms 

15000 

10000 

5000 j 

O' ! * , • , : - 1-'-'-'-T 1 . r- T— T— |—I—I-1—I. J— I-r~l. T [ 1 I I I [.7 I 1 I [ I T I" T— | ", 

Time-> 2.00 4.00 6.00_8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


734758.D Fri Mar 09 13:55:21 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 020499 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q3-2010\SyStem7\08_02_i0\734759.D 

ASD 

3 Auq 2010 1:58 


ASD 

59 

WGENSCN.M 

RTE 


Abundance 

600000 


TIC: 734759.D\data ms 
8.609 


400000j 


200000 


Time-> 


P-258 3.422 


2.00 


4.00 



L A_ 

T |-- r —i-1—T-]-r 

8.00 10.00 


i 


12.00 


14.00 


16.00 18 00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.258 
3 . 422 
8.609 


127377 

114196 

864862 


11.51 
10.32 
78.17 


14.73 
13.20 
100.00 


734759.D 


Fri Mar 09 13:55:25 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3 -2010\System7\08_02_10\7 3 4 759 .D 
ASD 

3 Aug 2 010 1 : 58 


ASD 

59 

WGENSCN.M 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW TOX2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.26 C:\Database\PMW__T0X2.L 

Ethylene glycol 
Dimethoxyethane 
Methanol 


000107-21-1 5 
000534-15-6 1 
000067-56-1 1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


3:1 


Average of 2.235 to 2.335 min.: 734759.D\data.ms (-) 


43 


m/z--> 



60 72 





1 mr 

53 1,! 

^p-T-fffl-T-TT'] 1 l l- l 

87 98 

5 f i t » | ; rnjrrrrp-r 

133 

•7~T~YT~l~T~T~r'I"I~T'T~r~l~ 

151 

n-i-l-r m rrr-nrrrrnrT 

207 

TTTTTTrnTHTTrf 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0- 


33 

i 


#765: Ethylene glycol 


P5 


43 


62 


I l I I I I 1 


m/z-> 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 ISO 190 200 


734759.D 


Fri Mar 09 13:55:26 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P: \Q3 -2010\System7\08__02_10\734 759 .D 
ASD 

3 Aug 2010 1:58 


ASD 

59 

WGENSCN.M 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.42 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Ethylacetate 
Acetic acid anhydride 
Acetaldehyde 


@ 000141-78-6 9 

000108-24-7 9 

000075-07-0 5 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


414 


Average of 3.374 to 3.493 min.: 734759.D\data.ms (-) 


31 


61 74 




84 


102 




Abundance 


80 


■ | ' I n ‘ I ' I I I I 1 1 I ' ' - ’-'■j ini'|MH|i 


207 

rp-iT r j r r tt y T t t t -p- -rrrH'rrrn 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 I/O .180.190 200 


43 


#60: Ethylacetate 


! P278 


60 
40; 

20 i 27 




OWrfi 


61 


70 


88 


"Tl'l J ! I ! I i f I I I I 


rriT] rrr 


i •°-i" 


T 1 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


734759.D Fri Mar 09 13:55:26 2012 Page 3 


Corbett email PRR 020502 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02__10\734759.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 3 Aug 2010 1:58 

Sample Name : HMBMfiH 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 59 

AcquisitionMeth: WGENSCN.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 8.61 C:\Database\SLI.L 

LORAZEPAM 000846-49-1 95 


Abundance Average of 8.573 to 8.752 min.: 734759.DVdata.ms {-) 

239 



Abundance #37: LORAZEPAM 



734759.D Fri Mar 09 13:55:27 2012 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734761.D 

ASD 

3 Aug 2010 2:46 

BLANK 
ASD 
2 

GENSCN.M 
RTE 


Abundance TIC: 734761.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734761.D Fri Mar 09 13:55:38 2012 Page 1 


Corbett email PRR 020504 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q3-2010\System7\08__02_10\734762 .D 
ASD 

3 Aug 2010 3:10 

LORAZEPAM STD 
ASD 
56 

GENSCN.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 734762,D\da!a.ms 
8.$09 


1500000: 

1000000 

500000 


0 L r -r-' - 

Time-> 2,00 

4.00 

1 1 1 1 f » » 1 « S 
6.00 8.00 

— ] - ( -j - f -1- r 

10.00 

12.00 ! 4.CO 16.00 

- r -T- T -r-Tr-r-T— 

18.00 

Ret . Time 


Area 

Area % 

Ratio % 


8.609 


1928438 

100.00 

100.00 



734762 .D 


Fri Mar 09 13:55:42 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734762.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 3 Aug 2010 3:10 

Sample Name : LORAZEPAJM STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: GENSCN.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PKJ RT Library/ID CAS# Qual 


1 8,61 C:\Database\SLI.L 

LORAZEPAM 000846-49-1 95 



Abundance #37: LORAZEPAM 



734762.D Fri Mar 09 13:55:43 2012 Page 2 

Corbett email PRR 020506 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 

Operator 
Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File; 

p : \G3-2 010\System7\08__02_10\734 764 . D 
ASD 

3 Aug 2010 3:58 

BLANK 
ASD 
2 

SPEED.M 
RTE 


Abundance 

80001 

6000 


TIC: 734764 DVJata.ms 


4000 

20001 

0 




% 


% 






m* 


mm 


Time--> 2.00 


*T—T-1-1 - 


“r—i—f—i— r~ 


3.00 4.00 _ 5.00_ 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734764,D Fri Mar 09 13:55:59 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2 010\System7\08__02_10\734 765 .D 
ASD 

3 Aug 2010 4 : 13 

AMPHETAMINE STD 
ASD 
65 

SPEED.M 
RTE 


Abundance 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 



TIC: 734765.D\data.ms 


0 i . ■ 

Time--> 2.00 

3.00 

-T'-r'r ' ‘ t • T . 1 

4.00 5.00 

6.00 

■' ! ■ > • 1 1 T " 
7.00 8.00 

1 f 1 r" 
9.00 

io!oo 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 



3 . 900 


5415649 

100.00 

100.00 




734765 .D 


Fri Mar 09 14:04:35 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\08__02_10\734765 ,D 
ASD 

3 Aug 2010 4:13 

AMPHETAMINE STD 
ASD 
65 

SPEED.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \ Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 85 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 3.90 C:\Database\SLI.L 

AMPHETAMINE 000300-62-9 83 

ATOMOXETINE 082248-59-7 2 


Abundance 

80 


4j4 


60 


Average of 3.868 to 4.046 min.: 734765.D\data.ms (-) 


40 


20 


30 37 


41 65 

Jim. 


77 84 


91 


m/z~> 


f l tTT fVl 

30 40 50 60 70 80 90 


103110 1 ?° 130137 

t- |iri"f n i‘''H i i n | m i p-rrrp-r i i j i i * i j i i i f j i rrr-y-v> . > | i • 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 


Abundance 


4,4 


#4: AMPHETAMINE 


80 

60 

40 


m/z--> 


20 

0 “TT|"T 

30 


i.j V ,| 77 84 , , 103H0 1?0l28135 207 

l |‘ 1 1 i i [ H i i 1" | IT I i p n 1 1 -|TT-riYi-m-p i 'i ' i j ' i'i' I ( i ivt| i i i > | i i i | t i i i | i i i~[ t i i '' [ n TT] i i i i j i i i r? 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


734765.D 


Fri Mar 09 14:04:35 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 10\734767.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

3 Aug 2010 4:42 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

Acquis!tionMeth 

SPEED.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 734767.DWata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


734767.D Fri Mar 09 13:36:15 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734768.D 
ASD 

3 Aug 2010 4:56 


ASD 

68 

SPEED.M 
RTE 


Abundance 

5000000 

4000000 

3000000 


3.$01 


TIC: 734768.CAdata.ms 


2000000 


1000000 




I 4.765 




o . T '“ T ' 

Time-> 2.00 

, T n r 

3.00 

4.00 5.00 

.6.00 

7.00 8.00 

i—f—l r-T f | t-t— i i 

9.00 10.00 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 


3 . 901 

4 . 765 


5574306 

122890 

97.84 

2.16 

100.00 

2.20 



734768,D 


Fri Mar 09 13:56:19 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734768.D 

ASD 

3 Aug 2010 4:56 


ASD 
68 

SPEED,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3,90 C:\Database\NIST05a.L 

Benzeneethanamine, .alpha.-methyl- 000060-15-1 90 
Benzeneethanamine, ,alpha.-methyl-, 000300-62-9 83 
Dextroamphetamine 000051-64-9 78 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


44 


Average of 3.868 to 4.111 min.: 734768.D'uJata.ms (-) 


31 39 

. i : i , , : f , i , i i' i rb 


5 i 6° 6 | 5 70 77 82 87 . 98 103 no 115 120 128 134 

fTT'F'rfTi'i'r7TTi J rY~i"1'TT~fT7'TT'ft'TT'i~' r tT~i~|~TT' n ~]'TT T t'| , T^TT“ j ' rTr , r| ‘ rr t^' T ' p ' » n 1 1 1 1 f j- r r i f r| 1 1 t 1 f m > f j 1 1 i rj~r; 


91 


m/z~> 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 

Abundance 


44 


#15131: Benzeneethanamine,.alpha.-methyl- 


80: 


60 


40: 


20 


m-TT-mr i 


51 


58 

Itttti I I ; 


65 


m/z--> 


91 

77 83 i 103 115120 

i|iliiiitii|i nl [ [ln^mi | iilijni ryn 1 , |t 


130 135 


T 1 


30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110 115 120125 130 135 140 


734 768 .D 


Fri Mar 09 13:56:20 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3-2010\System7\08 02 

_10\734768.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

3 Aug 2010 4:56 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

68 


Acquis!tionMeth 

SPEED.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 85 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 85 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 4.76 C 

:\Database\PMW_TOX2.L 
Histapyrrodine-M AC 

000000-00-0 43 


Antazoline 

000091-75-8 40 


Mefenorex -HC1 

000000-00-0 9 


Abundance 


Average of 4.732 to 4.857 min.: 734768.D\data.m$ (-) 
$4 


80 { 
60 
40] 
20 

0 j - 


! 31 


42 

if, 51 

i if | r m 


65 

t r p*T^H i fTTTTTT 


103 


128 144 

+Y]-TTTTT-r T Trp'r-rr 


teo 174 


207 


rp M 1 j " . i | 1 rrrfT-r-rrp-m-l, r ,-m r rrr>- r rm-p-rri T r-rrr-j"T rir-, , rn T rmf 

m/z~> 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 


Abundance 


80 


60 


40 


20 ! 


65 


84 


#1647: Histapyrrodine-M AC 


P1143 


97 


T'HVl 


118 133 
i • : i -I • i i i , i . . i 


176 

i i f 1 11 11 1 1 t i f f 1 1'rr i rt i i 1 1 1 1 


160 

n 1 


m!z-> 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 


246 

• 1 +rr 


734768.D 


Fri Mar 09 13:56:20 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734770 . D 
ASD 

3 Aug 2010 5:25 

blank" 

ASD 

2 

SPEED. M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * * NO INTEGRATED PEAKS*** 


734770.D Fri Mar 09 13:56:31 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734771.D 

ASD 

3 Aug 2010 5:40 

AMPHETAMINE STD 
ASD 
65 

SPEED.M 
RTE 


Abundance 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 
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TIC: 734771 .DWata.ms 
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r 1 l 1 1 
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10.00 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 



3.900 


5723430 

100.00 

100.00 




734771 .D 


Fri Mar 09 14:05:28 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\08_02_10\734771.D 

ASD 

3 Aug 2010 5:40 

AMPHETAMINE STD 
ASD 
65 

SPEED.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 85 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.90 C:\Database\SLI.L 

AMPHETAMINE 
ATOMOXETINE 


000300-62-9 83 

082248-59-7 2 


Abundance 


80 


Average of 3.846 to 4.073 min.: 734771.D\data.ms (-) 
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